XARXA X.T.E.C. SOTA PROTOCOL 
TERMINAL DPS 


Guia d'accés 


PROGRAMA D'INFORMATICA EDUCATIVA 
SETEMBRE 1988 


Generalitat de Catalunya X.T.E.C./PROTOCOL TERMINAL DPS 


Departament d'Ensenyament Guia d'Accés 
Programa d'Intormàtica EducativalPàgina: 1 Data: 07/ 9/88 


Guia d'accés als serveis de la xarxa XTEC accessibles sota 
protocol TERMINAL DPS. Setembre 1.988 


1.- Mode d'accés físic al servei. 

Tal com s'exposa al document "'"Softuvare XTEC 7: Instruccions 
d'instal.lació i ús", per accedir als serveis de la xarxa XTEC 
accessibles sota protocol "Terminal DPS"" cal activar el programa 
XTEC (que haurà estat convenientment instal.lat en el 
subdirectori XTEC) i seleccionar l'opció "Terminal DPS/Gcos8" del 
menú principal d'opcions que us seran presentades. 

2.-— Serveis disponibles. 


En una primera etapa, els serveis disponibles sota aquest mode de 
connexió seran: 


—-— Transmissió de fitxers, entre els microordinadors i l'ordinador 
DPS8, en els dos sentits. 


- Consulta al sistema de Bases de Dades Documentals "Mistral". 
— Accés a activitats de teledebat i teleconferència "FORUMT. 
- Treball directe amb el sistema operatiu TSS/GCOS8. 


Per treballar amb cada un d'aquests serveis cal consultar les 
documentacions adients. Concretament : 


- UGuia de l'aplicació de transmissió de fitxers". 


- Guia abreujada del sistema de Bases de Dades Documentals 
Mistral". 


—-— UGuia completa del sistema de Bases de Dades Documentals 
Mistral", 


- Guia del sistema de teledebat i teleconferència FORUM. 

— UGuia de treball amb el sistema operatiu TSS/GCOS8". 

Aquestes documentacions seran enviades als centres a mesura que 
els diferents serveis es trobin accessibles. En aquest momemnt - 


setembre 1.988 -— es troba disponible l'accés al servei de 
Transmissió de fitxers, amb la corresponent documentació. 
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3.— Desconnexió. 


Per desconnectar-se dels serveis, cal primer tancar les 
operacions 0vlògiques associades al servei concret amb que 
treballeu, de la forma que es descriu en la corresponent 
documentació. Tot seguit feu la desconnexió física prement ALT-Q, 
o seleccionant l'opció de desconnexió del menú principal. 


La desconnexió física del corrent del dmicroordinador úimplica la 
desconnexió telefònica en el cas dels ordinadors equipats amb la 
placa mòdem interna Rortex 1200, però no pressuposa 
necessàriament el tancament lògic de totes les operacions 
implicades en el servei accedit, si l'usuari no ho ha fet. 


